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ANSALDOBREDA 


DIMENSIONI E CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES 


26 treni a sei casse 
Tensione di alimentazione 
6 treni a sei casse 
Tensione di alimentazione 
20 treni a tre casse 
Tensione di alimentazione 
Azionamento 

Potenza motore 


1500 V 
600/1500 V 
1500 V 

Inverter a IGBT 
e motori asincroni 
198 kW 


26 six-car trains 
single-voltage operation at 
6 six-car trains 
dual-voltage operation at 
20 three-car trains 
single-voltage operation at 
Drive 

Motor rating 


1500V 
600/1500V 
1500V 

IGBT inverter and 
asynchronous motors 
198 kW 
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Ansaldobreda SpA 

Via Argine 425 - 80147 Napoli Italia 

Tel +39.081.2431111 Fax +39.081.2432698/9 www.ansaldobreda.net 








ANSALDOBREDA 




SOL.B 



NUEVO MATERIAL MOVIL TIPO 9000 
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Ansaldobreda SpA 

Via Argine 425 - 80147 Napoli Italia 

Tel +39.081.2431111 Fax +39.081.2432698/9 www.ansaldobreda.net 


















